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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ε9ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΑΕΗΣΜΙ0ΡΗΣΚΕΥΙΥ1ΑΤΠΝ * 

Με την υπουργική απόφαση Ε2/426/6.2.86, που εκτάθηκε 
σύμφωνα αε τις κείμενες διατάξεις α) ανακαλούνται οι αρ. 

Ε. 1831/15.2.1980, Ε.3Ι06/4.6.80 Ε/6328/3.7.80 Ε.7970/ 
2.9.80 και κάθε άλλη συναφή απόφασή μας, κατά το μέρος 
που αφορούν εντάξεις Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής 
και Επαγγελματικής Εκπ/σης του Κλάδου 9 και 2) εντάσ¬ 
σονται σε ενιαία μισΟολογικά κλιμάκια, κατά περίπτωση, 
λόγω πτυχίου 11 ΑΊΕΣ ΕΚΛΕΙΕ και ανάλογα με το χρόνο 
δημόσιας υπηρεσίας και προϋπηρεσίας, που διανύΟηκε με το 
τυπικό προσόν διορισμού στον κλάδο 9, οι παρακάτω 
εκπαιδευτικοί του Κλάδου αυτού, που υπηρετούσαν στις 
13.4.1977, καθορίζεται ο πλεονάζοντας χρόνος κατά την 
ημερομηνία αυτή, στο Μ.Κ. ένταξής τους ίος ακολούθως, 
χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών. 

Λγγελόπουλος Πέτρος του Χρήστου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 00 ημέρες 12. 

Αγγέλου Πέτρος του Αθανασίου, Εργοδ. Μηχ γος, με 
κατεχόαενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 0Γ> ημέρες 29. 

Αήγγης Αθανάσιος του Καρόλου, Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ 
αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 24. 

ΛΟανασιάδης Στέφανος του Αθανασίου, Εργοδ. Σχεδια¬ 
στής με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό, έτη 06 μήνες 05 ημέρες 04. 

.Αθανασίου Ηλίας του .Νικολάου, Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 21. 

Αλεξάκης Γεώργιος του Βασιλείου, Εργοδ. I Ιλεκτρολόγος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 03 ημέρες 10. 

Αλεξόπουλος Σπυρίδων του Ιωάννη, Εργοδ. Ηλεκτρολό¬ 
γος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ4 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 03 ημέρες 21. 

Αλιαπούλιου .Αικατερίνη του .Αθανασίου, Εργοδ. Σχεδίά- 
στρια, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 21. 

Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος του Π "αχίλλειου Εργοδ. 
Ηλεκτρολόγος με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονά¬ 
ζοντα χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 09 ημέρες 01. 

Αναστασιάδης Γεώργιος του Αναστασίου. Εργοδ. Ηλε¬ 
κτρολόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 10 ημέρες 07. 


Αναστασίου Αριστείδης του Φωτίου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόαενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χοόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 24. 

Αναστασίου Χρήστος του Δημητρίου Εργοδ. Σχεδιαστής, 
με κατεχόαενο Μ1ν 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χοόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 06 ημέρες 27. 

Λνδριανόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, Εργοδ. Ηλε¬ 
κτρολόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 24. 

Αντωνιάδης Σόλων του Αντωνίου, Εργοδ. Ηλεκ/κός, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ 
αυτό, έτη 13 μήνες 05 ημέρες 03. 

Αντωνίου Σπυρίδων του Αναστασίου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 03 ημέρες I I. 

Αραμπατζής Δημήτριος του Νικολάου, Εργοδ. Μηχ/γος 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 09 ημέρες 09. 

Αραμπατζής 11 αναγιώτης του Νικολάου, Εργοδ. Ηλε¬ 
κτρολόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 1 ! ημέρες 05. 

Αρκουμάνη Δούκα Γεωργία του Αποστόλου, Εργοδ. 
Σχεδιάστρια με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονά¬ 
ζοντα χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 05 ημέρες 12. 

Αρμενιάκος Βασίλειος του Νικολάου, Εργοδ. Μηχ/γο:, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 04 ημέρες 21. 

Ασημάκης Ιωάννης του Ευστρατίου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 03 ημέρες 21. 

Ασημακόπουλος Άγγελος του Στεφάνου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
ί.ζ κατεχόαενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 05 μήνες 05 ημέρες 13. 

Ασημίδου-Ζεμ.πίλη Μελαχροινή του Βασιλείου, Εργοδ. 
Σχεδιάστρια. με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονά¬ 
ζοντα χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 21. 

Ασήμογλου Ευάγγελος του Αποστόλου, Εργοδ. Μηχ/γις 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 24. 

Ασπιώτης Χριστόδουλος του Σταμάτη, Εργοδ. Ηλ:- 
κτρολύγος, με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 03 ημέρες 21. 

Αυξωνίδης Κων/νος του Αριστείδη. Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 03 ημέρες 24. 
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Βαβουράκης Αντώνιος του Νικολάου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4, και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό, έτη 05 μήνες 00 ημέρες 02. 

Βάκαλος Άγγελος του Αλεξάνδρου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 04 μήνες 11 ημέρες 08. 

Βαμβασάκης Γεοδργιος του Μιχαήλ. Μηχ. Εμπορικού 
Ναυτικού με κατεχόμενο λ1Κ 0 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 03 ημέρες 20. 

Βαρλάμης Χαράλαμπος του Μιχαήλ, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 00 ημέρες 24. 

Βασιλάτου Μαρία—Νίκη του Αγησιλάου, Εργοδ. Σχεδιά- 
στρια, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 05 μήνες 08 ημέρες 10. 

Βασιλόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη, Εργοδ. Μηχ/γος. 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 04 μήνες 00 ημέρες 08. 

Βεργανελάκης Ελευθέριος του Βασιλείου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 24. 

Βλαδίτσης Κων/νος του Σταύρου, Εργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ 
αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 21. 

Βογιατζής Κων/νος του Νικολάου, Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 24. 

Βογιατζόγλου Χαράλαμπος του Νικολάου. Εργοδ. Ηλε¬ 
κτρολόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 07 ημέρες 17. 

Βολανάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, Εργοδ. Δομικών Έργων, 
με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 21. 

Βόρρης Σταμάτιος του Γεωργίου. Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 10 ημέρες 07. 

Βουλούτα Ζαφείρω του Δημητρίου, Εργοδ. Σχεδιάστρια, 
με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 04 ημέρες 11. 

Γεμικτσή Πελασγία του Αποστόλου, Εργοδ. Σχεδιάστρια. 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 02 ημέρες 25. 

Γερολυμάτου -Μπρεκουλάκη Αντωνία του Κοσμά, Εργοδ. 
Σχεδιάστρια με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έπη 03 μήνες 03 ημέρες 21. 

Γεωργίλας Νικόλαος του Πλία, Εργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 05 μήνες 06 ημέρες 07. 

Γεωργίου Κων/νος του Παναγιώτη, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 02 μήνες 05 ημέρες 11. 

Γιαννακού/,ιας Θεόδωρος του Αλκιβιάδη, Εργοδ. Ηλε¬ 
κτρολόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 02 μήνες 10 ημέρες 04. 

Γιαννόπουλος Νικόλαος του Διονυσίου, Εργοδ. ΙΙλε- 
κτρολόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτος (Π μήνες 02 ημέρες 25. 

Γιαννόπουλος Νικόλαος του Διονυσίου, Εργοδ. Μηχ/γο,τ, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 06 μήνες 03 ημέρες 20. 

Γιδαράκος Βασίλειος του Κων,νου. Εργοδ. Μηχ/γος. με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ 
αυτό, έτη 00 μ.ήνες 08 ημέρες 23. 

Γιοντζής Γεώργιος του Ιωάννη, Εργοδ. Ηλεκτρολόγος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ 
αυτό, έτος 01 μήνες 11 ημέρες 0;>. 

Γκανάτσιος Ανδρέας του Νικολάου. Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 7 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 08 ημέρες 13. 


Γκαντσίδης Δημοσθένης του Δημητρίου, Εργοδ. Μηχ,γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 0.3. 

Γκατζάνης Απόστολος του Γεωργίου, Εργοδ. Μηχ/γος. 
με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 08 ημέρες 24. 

Γκατζιάς Αστέριος του Κων/νου, Εργοδ. Μηχ/γος, με κατε¬ 
χόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ αυτό, 
έτη 07 μήνες 04 ημέρες 05. 

Γκίζας Ιωάννης του Βασιλείου Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ 
αυτό, έτη 07 μήνες 06 ημέρες 03. 

Γκουντούλης Μιχαήλ του Νικολάου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 03 ημέρες 24. 

Δρόλαπας Ευθύμιος του Ανάργυρου, Εργοδ. Μηχ/γος. 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έπη 07 μήνες 07 ημέρες 12. 

Δαλαμάγκας Δημήτριος του Ιωάννη, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 08 ημέρες 13. 

•Δαμιανίδης Δημήτριος του Γεωργίου, Εργοδ. Μηχ/γος. 
με κατεχόμενο ΜΙν 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 07 ημέρες 15. 

Δανιηλίδης Νικόλαος του Γεωργίου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 11 ημέρες 03. 

Δέδες Κων/νος του Μελέτη, Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ 
αυτό, έτυς 01 μήνες 02 ημέρες 25. 

Δεληγιάννης Αριστείδης του Ιωάννη, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 05 μήνες 11 ημέρες 20. 

Δημόπουλος Ανδρέας του Αθανασίου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
αυτό, έτη 06 μχνες 0(1 ημέρες 2,. 

Διαλυνάκης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ. Εργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος. με κατεχόμενο ΜΚ (1 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρό¬ 
νο στο ΜΚ αυτό, έτος 0,1 μήνες 06 ημέρες 22. 

Διαμάντης Σπυρίδων του Γεωργίου, Εργοδ. Μηχ/γος. με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 10 ημέρες 07. 

Διαμαντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου, Εργοδ. Μηχ, 
γος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 00 ημέρες 08. 

Διαπούλη Παρασκευή του Γεωργίου. Εργοδ. Σχεδιά- 
στρια. με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 21. 

Εμμανουήλ Αντώνιος του Σταύρου, Εργοδ. Μηχ,γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ α,τί. έτη 3 μήνες 5 ημέρες 28. 

Επιτρόπου Παρασκευάς του Σοιτηρίου, Εργοδ. Ηλε¬ 
κτρολόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 04 μήνες 04 ημέρες 14. 

Εφραιμίδου Ξανθίππη του Δανιήλ, Εργοδ. Σχεδιάστρια, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 02 ημέρες 28. 

Ζαγκανά Μαρία του Ιωάννη, Εργοδ. Σχεδιάστρια, με 
κατεχόμενο ΜΚ (1 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ 
αυτό, έτη 03 μήνες 03 ημέρες 21. 

Ζαχαριάδου Νίκη του Αλεξάνδρου, Εργοδ. Σχεδιάστρια. 
με κατεχόμενο ΜΚ (ί στο Μ Κ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 0.5 ημέρες 04. 

Ζαχαριουδάκης Φραγκίσκος του Εμμανουήλ. Εργοδ. 
Ηλεκτρολόγος, με κατεχόμενο ΜΚ (1 στο ΜΚ 4 και πλεονά¬ 
ζοντα χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 06 μήνες 0/ ημέρες 06. 

Ζεληλίδης Αναστάσιος του Παναγιώτη, Εργοδ. Μεταλ- 
λειολόγος. με κατεχόμενο ΜΚ (1 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έπη ((3 μήνες 02 ημέρες 25. 
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Χεπάτος Γεράσιμος του Περικλή. Ιόργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος (VI μήνες Π ημέρες 14. 

Ζέρβας Λημήτριος του Βασιλείου. Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
με κατεχόμενο ΜΚ (1 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη (Η) μήνες 1(1 ημέρες 05. 

Ζέρβας Σωτήριος του Παναγιώτη. Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 04 μήνες 01 ημέρες 00. 

Ζήκας Χαρίλαος του Παναγιώτη. Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 24. 

Κίχναλης Αναστάσιος του Μιλτιάδη, Ιόργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ (5 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 07 μήνες 10 ημέρες 20. 

Ζίχναλης Μιχαήλ του Γεωργίου, Ιόργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 05 οιήνες 05 ηιιέοες 02. 

Ηλι όττουλος Κων/νος του Παναγιώτη. Ιόργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος. με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες I I ημέρες 14. 

Θεοδόσης Λημήτριος του Στέφανου, Ιόργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 21. 

Θεοδωρ ύπουλος (θωμάς του Λνδρέα, Ιόργοδ. Ηλεκτρολό¬ 
γος, με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό, έτη 04 μήνες 08 ημέρες 13. 

Ιωσήφ Αθανάσιος του Αργυρίου, Ιόργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ 
αυτό, έτη 0,3 μήνα 01 ημέρες 00. 

Ιωσήφ Στέφανος του Φωτίου, Ιόργοδ. Μηχ/γος, με κατε¬ 
χόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ αυτό, 
έτος 01 μήνες 03 ημέρες 24. 

Καζαμίας Γεώργιος του I Παναγιώτη. Ιόργοδ. Ηλεκτρολό¬ 
γος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό, έτη 04 μήνες 03 ημέρες 04. 

Καλαΐτζίδη: Παύλος του Ιωάννη. Ιόργοδ. Ηλεκτρολόγος 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ ό και ττλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 02 μήνες 06 ημέρες 02. 

Καλαμτταλί/.ης Νικόλαος του Παύλου, Ιόργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 00 ημέρες 06. 

Καλαττοδάκης Ποάννης του Λημητρίου, Ιόργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος. με κατεχόμενο ΜΚ (.1 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό, έτη 02 μήνες 08 ημέρες 13. 

Καλλιάνης Νικόλαος του Παναγιώτη. Ιόργοδ. Δομικός, με 
κατεχόμενο ΜΚ (ί στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 21. 

Καλτσάς Γεώργιος του Ιωάννη, Ιόργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ 
αυτό, έτη (10 μήνες 10 ημέρες 13. 

Καμτταστάνας Τσαμττίκος του Εμμανουήλ. Ιόργοδ. Δομι¬ 
κός, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ4 και ττλ.εονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 21. 

Ιναμττουράκης Θεόδωρος του Εμμανουήλ. Ιόργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 'ι και ττλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 04 μήνες 07 ημέρες 12. 

Καραγιαννοττούλου Νίκη του Συμεών. Ιόργοδ. Σχεδιάστρια 
με κατεχόμενο ΜΚ (3 στο ΣΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 1 1 ημέρες 12. 

Καραλιόττουλ.ος Σωτήριος του Μερκούριου. Εργοδ. Μηχ/ 
γος, με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ4 και ττλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό, έτος 0) μήνες 03 ημέρες 21. 

Καραμεσίνη-Μαγκαφά Κωστούλα του Λνδρέα, Ιόργοδ. 
Ηλεκτρολόγος, με κατεχόμενο ΜΚ (3 στο ΜΚ 4 και ττλεονά¬ 
ζοντα χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 1 I ημέρες 14. 

Καράμπελας Κων/νος του Παναγιώτη, Εργοδ. Δομικός, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος <0 μήνες 03 ημέρες 21. 


Καρατσιώλης Μιχαήλ του Νικολάου, Εργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος. με κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 10 ημ.έρες 13. 

Καρβούνης Ιωάννης του Γεωργίου, Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 11 ημέρες 14. 

Καρτάνης Ιωάννης του Αλέξανδρου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες I 1 ημέρες 05. 

Καρράς Λάμττρος του Κων/νου, Ιόργοδ. Μηχ/γος, με κα¬ 
τεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ 
αυτό, έτος 01 μήνες 0.3 ημέρες 21. 

Καρυττίδης Ιωάννης του Νικολάου, Ιόργοδ. Δομικός, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ4 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ 
αυτό, έτη 03 μήνες 03 ημέρες 21. 

Καστανάκης Ονούφριος του Ελευθερίου, Εργοδ. Ηλε¬ 
κτρολόγος με κατεχόμενο Μ Κ 6 στο Μ Κ 4 και ττλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 06 μήνες 00 ημέρες 15. 

Κατικαρίδης Δημοσθένης του Βασιλείου, Εργοδ. Σχεδια¬ 
στής, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρό¬ 
νο στο ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 02 ημέρες 25. 

Κατσαούνης Απόστολος του Δημητρίου. Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό, έτη 07 μήνες 08 ημέρες 13. 

Κατσιβελάρης Πέτρος του Κων/νου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 02 ημέρες 28. 

Καψάλης Αντώνιος του Φωτίου, Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
υ,ε κατεχόαενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 09 ημέρες 03. 

Κελεσίδης Χαράλαμπος του Κων/νου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 02 μήνες 04 ημέρες 08. 

Κεσκελίδης Ιωάννης του Δημητρίου, Εργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος, με κατεχόμενο ΜΚ (3 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρό¬ 
νο στο ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 03 ημ,έρες 24. 

Κίμτσος Κοακείμ του Γεωργίου. Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 7 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 07 μήνες 02 ημέρες (12. 

Κοζιός Λημήτριος του Γεωργίου, Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έπη 03 μήνες 03 ημέρες 24. 

Κοινή Δήμητρα του Φιλίππου, Ιόργοδ. Σχεδιάστρια, με 
κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 21. 

Κοκκόλης Αριστείδης του Δημητρίου. Εργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρό¬ 
νο στο ΜΚ αυτό, έτος (Π μήνες 11 ημέρες 14. 

Ινοκοτσάκης Κων/νος του Ελευθερίου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 05 μήνες 11 ημέρες 18. 

Κολοκοτρώνης Ζαχαρίας του Σταματίου, Ιόργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 11 ημέρες 00. 

Κοντονάσιου I(απαστεργίου Ελένη του Γεωργίου, Εργοδ. 
Ηλεκτρολόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονά¬ 
ζοντα χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 07 μήνες 10 ημέρες 21. 

Κοσμίδης Σάββας του Σταύρου, Εργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ 
αυτό, έτη 07 μήνες 05 ημέρες 03. 

Κοτανίδης Ματθαίος του Λάζαρου. Εργοδ. Δομικός, με 
κατεχόμενο ΜΚ (Ι στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 21. 

Κούβελας Ιωάννης του Βασιλείου, Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
με κατεχόμενο ΜΚ (I στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 10 ημέρες 13. 

Κουκόπουλος Γεώργιος του Αποστόλου, Εργοδ. Μηχ/γος 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 00 ημέρες 06. 
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Κούμουλης Δημήτριος του Αντωνίου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 03 ημέρες 20. 

Κουρέλης Λεωνίδας του Δημητρίου, Εργοδ. Ηλεκτρολό¬ 
γος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόν 
στο ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 06 ημέρες 10. 

Κούτρα Κουρατζόγλου Ιωάννα του Σπόρου, Εργοδ. Σχε- 
διάστρια. με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 00 ημέρες 12. 

Κουτρούλης Κων/νος του Χριστοδούλου, Εργοδ. Δομικών 
Έργων, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 05 μήνες 01 ημέρες 26. 

Κουτρουμπάνη—Λΐιχαηλίδου Δέσποινα του I ’εοιργίου, Εργ. 
Σχεδιάστρια, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζον- 
τα χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 21. 

Κουτσιμπάνα Πηνελόπη του Ιωάννη, Εργοδ. Δομικός, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 21. 

Κουτσογιάννης Δημήτριος του Αντωνίου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο Μ Ιέ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 10 ημέρες 07. 

Κοψαχείλης Κων/νος του Δημητρίου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο Μ Κ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 05 ημέρες 13. 

Κρανάς Γεώργιος του Αθανασίου, Εργοδηγός Ηλεκτρο¬ 
λόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 00 ημέρες 00. 

Κρεμμυδιώτης Κυριάκος του Π αν αγ ιού τη, Εργοδ. Μηχ/' 
γος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό, έτη 07 μήνες 01 ημέρες 12. 

Κρυσταλλίδης Δημοσθένης του Δημητρίου, Εργοδ. Ηλε¬ 
κτρολόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 1 1 ημέρες 14. 

Κυπραίος Χρήστος του .Νικολάου, Εργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 02 μήνες 03 ημέρες 09. 

Κυρτζόγλου Ιωάννης του Αθανασίου, Εργοδ. Μηχ/γος. 
με κατεχόα,ενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χοόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 09 μήνες 08 ημέρες 12. 

Κωνσταντάκου Δανηλάτου Αικατερίνη του Δικαίου, Εργ. 
Διακοσμήτρια, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονά¬ 
ζοντα χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 02 ημέρες 25. 

Κ ων στ αν τ ιν ίδη ς Ιωάννης του Αποστόλου, Εργοδ. Μηχ/ 
γος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 00 ημέρες 12. 

Κιονσταντινίδου Αφροδίτη του Παναγιώτη, Εργοδ. Σχε- 
διάστρια με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 11 ημέρες 05. 

Κωνσταντόπουλος Νικόλαος του Δημοσθένη, Εργοδ. 
Μηχ/γος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 04 μήνες 00 ημέρες 12. 

Κωτίδου Παλάσσα του Λαζάρου, Εργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ (1 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χοόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 05 μήνες 10 ημέρες 16. 

Κοντούλας Δημήτριος του Νικολάου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 02 μήνες 02 ημέρες 27. 

Αάζογλου Σοφοκλής του Κων/νου, Εργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 24. 

Λαμπάδας Χριστόδουλος του Κων/νου, Εργοδ. Ηλε¬ 
κτρολόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα. 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 06 μήνες 06 ημέρες 22. 

Λαμπέας Μάριος του Νικολάου, Εργοδ. Δομικός, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 04 μήνες 08 ημέρες 24. 

Λιανός Δημήτριος του Γεωργίου, Εργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 24, 


Λιασκώνης Σεραφείμ του Κων/νου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 07 ημέρες 20. 

Λιτσάκης Μιχαήλ του Κων/νου, Εργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 08 μήνες 10 ημέρες 27. 

Αούρας Αλέξανδρος του Εμμανουήλ, Εργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 02 μήνες 02 ημέρες 25. 

Μακρής Νικηφόρος του Μάρκου, Εργοπ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτυς 01 μήνες 03 ημέρες 24. 

Μαλλιαρός Κων/νος του Ευθυμίου, Εργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 01 ημέρες 11. 

Μανδάλης Αριστείδης του Ιωάννη, Εργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 09 ημέρες 03. 

Μαντζακίδης Ναπολέων του Δημητρίου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 7 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 09 μήνες 06 ημέρες 12. 

Μάντζος Σπυρίδων του Iωάννη, Εργοδ. Δομικός, με κατε¬ 
χόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ 
αυτό, έτος 01 μήνες 10 ημέρες 07. 

Μαργαρίτης Παναγιώτης του Τζανή, Εργοδ. Δομικός, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 08 μήνες 02 ημέρες 24. 

Μαρκάκης Γεώργιος του Λνδρέα, Εργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 08 ημέρες 29. 

Μάρκου Σπόρος του Κων/νου, Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 09 ημέρες 08. 

Μαρούσος Αναστάσιος του Δημητρίου, Εργοδ. Μηχ/γος. 
μ.ε κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 02 μήνες 08 ημέρες 06. 

Μάστορας Απόστολος του Χρήστου, Εργοδ. Ηλεκτρολό¬ 
γος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ4 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό, έτη ΟΟ μήνες ΙΟ ημέρες 16. 

Μ αστροδούκας Θεόδωρος του ΙΙλία, Εργοδ. Μηχ/γος. με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 0| μήνες 00 ημέρες 13. 

Ματσούκα Βλασία του Κων/νου. Εργοδ. Σχεδιάστρια, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος (Η μήνες 03 ημέρες 21. 

Ματσούκα Ζιοή του Γεωργίου Εργοδ. Σχεδιάστρια, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ 
αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 21. 

Μαυρομουστάκης Νικόλαος του Λαζάρου, Εργοδ. Μηχ/γος 
υ.ζ κατεχόα,ενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 06 ημέρες 11. 

Μήτσαλας Ζαφείριος του Φιλίππου, Εργοδ. Ηλεκτρολό¬ 
γος. με κατεχόμενο Μ Κ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα. χρόνο 
στο ΛΙΚ αυτό, έτος 01 μήνες 11 ημέρες 01. 

Μητσάρης Σταύρος του Χριστόφορου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 10 ημέρες 13. 

Μητσογιάννης Ελευθέριος του Θωμά, Εργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 06 ημέρες 19. 

Μιχαηλίδης Αλέξανδρος του Νικολάου. Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 10 ημέρες 07. 

Μιχαλάκης Ηλίας του Νικολάου, Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
με κατεχόαενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 24. 

Μοσιαλός Θεοδόσιος του Δημητρίου, Εργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 08 μήνες 06 ημέρες 21. 
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Μοσχολέα Μαρία του Κων/νου, Εργοδ. Δομικός, με κατε¬ 
χόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ αυτό, 
έτη 00 μήνες 10 ημέρες 13. 

Μπάζας Κων/νος του Ιωάννη, Εργοδ. Μηχ/γος, με κατε- 
χόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ αυτό, 
έτος 01 μήνες 11 ημέρες 14. 

Μπάκας Θωμάς του Αλεξάνδρου. Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 24. 

Μπάρης Χρήστος του Χαριλάου, Εργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 11 ημέρες 07. 

Μπάρλας Βασίλειος του Στεφάνου, Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
αε κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χοόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 00 ημέρες 04. 

Μπάρτζης Απόστολος του Βλασίου, Εργοδ. Σχεδιαστής, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 02 ημέρες 25. 

Μπαρτζόπουλος Αδαμάντιος του Μιχαήλ Εργοδ. Μηχ/γος 
με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χοόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 01 ημέρες 10. 

Μπατζαλής Γεώργιος του Ιωάννη, Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 02 ημέρες 19. 

Μπατρακούλης Θεόδωρος του Γεωργίου, Εργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 08 ημέρες 13. 

Μπίνος Γεώργιος του Ευαγγέλου, Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
-ΜΚ αυτό, έτη 02 μήνες 02 ημέρες 10. 

Μπιτελούλης Αχιλλέας του Γεωργίου, Εργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 04 ημέρες 13. 

Μπιτζιώνης Χρήστος του Αντωνίου, Εργοδ. Ηλεκτρολό¬ 
γος,με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό, έτη 05 μήνες 03 ημέρες 00. 

Μπότσιος Γεώργιος του Σωτηρίου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 02 ημέρες 25. 

Μπουζούκος Δημήτριος του Γεωργίου, Εργοδ. Δομικός; 
με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
Μ1\ αυτό, έτος ΟΙ μήνες 08 ημέρες 21. 

Μπουρατζή Παναγιώτα του Αναστασίου, Εργοδ. Σχεδιά- 
στρια με κατεχόμενο ΜΚ (3 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 02 ημέρες 25. 

Μπρόκος Γεώργιος του Ανδρέα, Εργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ (3 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 02 ημέρες 25. 

Νάνος Νεοπτόλεμος του Κόρου, Εργοδ. Σχεδιαστής, με 
κατεχόμενο ΜΚ (3 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 02 μήνες 02 ημέρες 12. 

Νάνου Ευδοξία του Κων/νου, Εργοδ. Δομικός, με κατε¬ 
χόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ αυτό, 
έτος 01 μήνες 03 ημέρες 21. 

Νικολα'ίδης Μιλτιάδης του Παρασκευά, Εργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 24. 

Νιταδωράκης Ιωάννης του Ευαγγέλου, Εργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρό¬ 
νο στο ΜΚ αυτό, έτη 04 μήνες 07 ημέρες 03. 

Ντανοβασίλη Μαρία του Ιωάννη, Εργοδ. Ηλεκτρολόγος» 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01. μήνες 03 ημέρες 24. 

Ξαγάρας Χαράλαμπος του Γεωργίου, Εργοδ. Μηχ/γος» 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 02 ημέρες 25. 

Ξηρουχάκης Γεώργιος του Ζαχαρία, Εργοδ. Μηχ/γος» 
με κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 01 ημέρες 20. 
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Οικονομύπουλος Κων/νος του Πολυβίου, Εργοδ. Μηχ/γος» 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 05 μήνες 02 ημέρες 11. 

Παλαβραντζής Δημήτριος του Νικολάου, Εργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος, με κατεχόμενο Μίν 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 05 μήνες 03 ημέρες 17. 

Παναγιωτίδης Χαράλαμπος του Αριστ., Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01, μήνες 03 ημέρες 21. 

Παντράκης Ιωάννης του Χρήστου, Εργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 09 ημέρες 17. 

Παπαγιάννης Κων/νος του Δημητρίου, Εργοδ. Δομικός, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 03 ημέρες 21. 

Παπαδάκη Θέμις—Φιλία του Γεουργίου, Εργοδ. Σχέδιά - 
στρια, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρό¬ 
νο στο ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 03 ημέρες 21. 

Παπαδόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, Εργοδ. Δομικός, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 21. 

Παπαδοπούλου Γεωργία του Δημητρίου, Εργοδ. Σχεδιά- 
στρια, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρό¬ 
νο στο ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 02 ημέρες 25. 

Ηαπαζήσης Γεώργιος του Δημητρίου, Εργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 24. 

Παπαθανασίου Νικόλαος του Λεωνίδα, Εργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 10 ημέρες 07. 

ΠαπαΟεοδώρου Παναγιώτα του Κων/νου, Εογοδ. Ηλε¬ 
κτρολόγος, με κατεχόμενο ΜΚ (3 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 08 ημέρες 27. 

Παπακωνσταντίνου Νικόλαος του Κων/νου, Εργοδ. Ηλε¬ 
κτρολόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 0(3, μήνες 06 ημέρες 27. 

Παπαλάμπρου Μαίρη του Εμμανουήλ, Εργοδ. Σχεδιά- 
στρ.α, με κατεχόμενο ΜΚ (3 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρό¬ 
νο στο ΜΚ αυτό, έτη 06 μήνες 02, ημέρες 18. 

I Ιαπα/ορέντζου Νίκη Σοφία του Δη μ., Εργοδ. Δομικός» 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 'ι και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 07 μήνες 04 ημέρες 12. 

Παπανικολάου Αθανάσιος του Βασιλείου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
<ιζ κατεχόαενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 1)3 μήνες 0.3 ημέρες 28. 

Παραλίκας Λνδρέας του Αποστόλου, Εργοδ. Ηλεκτρολό¬ 
γος, αε κατεχόαενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό, έτη 07 μήνες 06 ημέρες 03. 

Παργινός Βικέντιος του Ανδρέα. Εργοδ. Ηλεκτρολόγος 
με κατεχόαενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτος 01 μήνες 03 ημέρες 24. 

ΠαρΟενάκης Μιχαήλ του Γεωργίου Μηχ. Εμπορικού 
Ναυτικού με κατεχόμενο ΛΙΚ 0 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό έτη 04 μήνες 02 ημέρες 05. 

ΙΙατσιαντζής Κων/νος του Ιωάννη, Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ6 στο ΜΚ4 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ 
αυτό, έτη 07 μήνες 04 ημέρες 05. 

Παυλίδης Ηλίας του Παντελή, Εργοδ. Μηχ/γος, με κατε¬ 
χόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ αυτό, 
έτη 00 μήνες 06 ημέρες 21. 

ΙΙετσινάρης Θεοχάρης του Δημητρίου, Εργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτος 01 μήνες 03 ημέρες 24. 

ΙΙέττας Νικόλαος του Ανδρέα, Εργοδ. Μηχ/γος, με κατε¬ 
χόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ4 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ αυτό, 
έτη 03 μήνες 06 ημέρες 28. 

Πικρός Πέτρος του Ιωάννη, Εργοδ. Μηχ/γος, με κατεχό¬ 
μενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ αυτό, 
έτη 02 μήνες 03 ημέρες 12. 
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Πιτυκάκη—Νιταδοιράκη Καλλιόπη του Εμμανουήλ, Εργ. 
Σχεδιάστρια, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο .\ΙΚ 4 και πλεονά¬ 
ζοντα χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 05 μήνες 00 ημέρες 28. 

ΠληΟάρας Δημήτριος του Θοιμά, Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 01 μήνες 03 ημέρες 24. 

11αρταλάκη Αικατερίνη του Γειοργίου, Εργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος. με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 01 μήνες 07 ημέρες 00. 

Πούλιας Χαράλαμπος του Λχιλλέα, Εργοδ. Ηλεκτρολό¬ 
γος, αε κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ4 και ττλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 05 ημέρες 13. 

Πουλουκτσής Στέλιος του Ιωάννη, Εργοδ. Ηλεκτρολό¬ 
γος, με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό, έτη 06 μήνες 01 ημέρες 14. 

Νριναράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 08 μήνες 06 ημέρες 02. 

Πυργαντής Ευάγγελος του Βασιλείου, Εργοδ. Δομικός, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 02 μήνες 06 ημέρες 25. 

Ροκάς Κων/νος του Η/ία, Εργοδ. Δομικός, με κατεχό¬ 
μενο ΜΚ 6 στο ΜΙ\ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ αυτό, 
έτη 01 μήνες I 1 ημέρες 05. 

Ρουμττελάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ, Εργοδ. Δομικός, 
υ.ε κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 03 ημέρες 21. 

Σαριμτταλίδης Γεώργιος του Ιωάννη, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 05 μήνες 00 ημέρες 23. 

Σελιμάς Αλέξανδρος του Ιωάννη. Εργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 01 μήνες 03 ημέρες 21. 

Σεττεντζής Χαράλαμπος του .Νικολάου Εργοδ. Σχεδια¬ 
στής. με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και ττλεονάζοντα χρό¬ 
νο στο ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 04 ημέρες 25. 

Σιαπέρας Χρήστος του Βασιλείου, Εργ. Σχεδιαστής, με 
κατεχόμενο ΜΚ6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ 
αυτό, έτη 00 μήνες 10 ημέρες 12. 

Σιδηρόπουλος Οδυσσέας του Γεωργίου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 07 ημέρες 12. 

Σικελιανός Αντώνιος του Παναγιώτη, Εργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 0:1 μήνες 00 ημέρες 04. 

Σιώζιος Γεώργιος του Θεοδιόρου. Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 03 ημέρες 24. 

Σκεύας Βασίλειος του Χρήστου, Εργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΙ\ 
αυτό, έτη 01 μήνες 03 ημέρες 21. 

Σκούρα Πολυξένη του Γεωργίου, Εργοδ. Σχεδιάστρια, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 10 ημέρες 26. 

Σολωμός Αντώνιος του Στεφάνου, Εργοδ. Δομικός, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 01 μήνες 04 ημέρες 01. 

Σοφιάκης Γεώργιος του Γεωργίου, Εργοδ. Μηχ/γος. με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 08 ημέρες 23. 

Σπυρόπουλος Σωτήριος του Αγησιλάου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 03 ημέρες 18. 

Στασινός Οδυσσεύς του Χρήστου, Εργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
Λ1Κ αυτό, έτη 01 μήνες 01 ημέρες 23. 

Σταυρόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 113 ημέρες 21. 


Σοιτηρόπουλος Κων/νος του Ηλία, Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 01 μήνες 10 ημέρες 07. 

Σωτηρίου Γεώργιος του Κων/νου, Εργοδ. Μηχανολόγος, 
αε κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 00 ημέρες 15. 

Ταβερνιάρης Γεώργιος του Αθανασίου, Εργοδ. Ηλεκτρο- 
λ.όγος, με κατεχόμενο Μ Κ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 01 μήνες 03 ημέρες 24. 

Τασιώνας .Αντώνιος του Γεωργίου. Εργοδ. Χημικός, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 00 ημέρες 1 2. 

Τατσίδης Παντελής του Φωτίου, Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 03 ημέρες 24. 

Τζουβάρας Αθανάσιος του Χρήστου Εργοδ. Ηλεκτρολό¬ 
γος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό, έτη 04, μήνες 07 ημέρες 12. 

Τζαβέλλας Βασίλειος του Ηρακλή Εργοδ. Μηχ/γος. με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 07 ημέρες 09. 

ΤζάΟας Κων/νος του Γεωργίου, Εργοδ. Σχεδιαστής, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 05 ημέρες 28. 

Τζιάλλας Ιωάννης του Νικολάου, Εργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 06 μήνες 06 ημέρες 02. 

Τοκουσμπαλίδης Παναγιώτης του Θεοδώρου, Εργοδ. 
Ηλ/γος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 01 μήνες 0.3 ημέρες 12. 

Γόλης Χρήστος του Ευστρατίου, Εργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 01 μήνες 09 ημέρες 28, 

Τουρούκης Χαράλαμπος του Σπυρίδιονος Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 05 μήνες 06 ημέρες 01. 

Τούσης ΙΙασχάλης του Ανδρέα, Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 01 μήνες 03 ημέρες 12. 

Τριανταφυλλίδου Μαρία του Ιωάννη, Εργοδ. Σχεδιάστρια 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 01 μήνες 03 ημέρες 21. 

Ύσακμάκης Γρηγόριος του Αλεξάνδρου, Εργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό, έτη 01 μήνες 03 ημέρες 24. 

Γσαλαματάς Παναγιώτης του Περικλή, Εργοδ. Δομικών 
'Εργων με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 06 μήνες 09 ημέρες 00. 

Τσαντίλ.ας Κων/νος του Αποστόλου, Εργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό, έτη 08 μήνες 06 ημέρες 28. 

Τσιάγκα Αναστασία του Κων/νου Εργοδ. Σχεδιάστρια 
αε κατεχόαενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 03 μήνες 02 ημέρες 25. 

Ύσινούκας Γεώργιος του Αθανασίου, Εργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος, με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 00, μήνες 01 ημέρες 23. 

Τσιούκας Παυσανίας του Κυριαζή, Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
αε κατεχόαενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνύ στο 
ΜΚ αυτό, έτη 06, μήνες 05 ημέρες 17. 

Τσιπούρας Δημήτριος του Χρήστου, Εργοδ. Σχεδιαστής, 
αε κατεχόαενο ΜΚ 6 στο Μ Κ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 04 μήνες II ημέρες 12. 

Τσίρος Κων/νος του Ιωάννη, Εργοδ. Μηχ/γος, με κατε¬ 
χόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ 
αυτό, έτη 05 μήνες 04 ημέρες 26. 

Τσιτσιμελής Γεώργιος του Χρήστου, Εργοδ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 61 μήνες 62 ημέρες 28. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ) 


Τσιώνος Σεραφείμ του Αθανασίου, Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
με κατεχόιιενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 00 ημέρες 24. 

Τσολάκης Κυάννης του Αλεξάνδρου, Εργοδ. Ηλεκτρολό¬ 
γος, με κατεχόμενο ΛΤ Κ 0 στο ΜΚ4 και πλεονάζοντα /ρόνο 
στο ΜΚ αυτό, έτη 01 μήνες 02 ημέρες 25. 

Τσουκάλης Φώτιος του Ηλία, Εργοδ. Η λεκτρολόγος, μ.ε 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΛΙΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
.ΜΚ αυτό, έτη 02 μήνες 09 ημέρες 09. 

Γφαντίδου Παρθένα του Ιερόθεου, Εργοδ. Σχεδιάστρια, 
με κατεχόμενο ΜΚ 0 στο ΛΙΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΛΙΚ αυτό, έτη 01 μήνες 03 ημέρες 24. 

Φανούλης Γεώργιος του Αντωνίου, Εργοδ. ΛΙηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΛΙΚ 0 στο ΛΙΚ 4 και πλεονάζοντα χοόνο στο 
ΛΙΚ αυτό, έτη 03 μήνες 03 ημέρες 2 I. 

Φιλτικάκης Μιχαήλ του Στεφάνου, Εργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ Η στο ΛΙΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΛΙΚ αυτό, έτη 00 μήνες 08 ημέρες 23. 

Φορτετζάνου—I Ιλευρίδου Μαρία του Ιωάννη Εργοδ. Σχε- 
διάστρια, με κατεχόμενο ΛΙΚ 6 στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΛΙΚ αυτό, έτη 01 μήνες 04 ημέρες 10. 

Φουσέκας Νικόλαος του Γεωργίου, Εργοδ. Ηλεκτρολό¬ 
γος, με κατεχόμενο ΜΚ6 στο ΜΚ4 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΛΙΚ αυτό, έτη 01 μήνες 11 ημέρες 05. 

Φράγκος Κλεάνθης του Παναγιώτη, Εργοδ. Μηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΛΙΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 01 μήνες 10 ημέρες 07. 

Φυτίλης Κων/νος του Ηλία, Εργοδ. Δομικός, με κατεχό¬ 
μενο ΛΙΚ Γ> στο ΜΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΛΙΚ αυτό, 
έτη 00 μήνες 10 ημέρες 10. 

Φωτιάδης Στέφανος του Σάββα, Εργοδ. ΛΙηχ/γος, με 
κατεχόμενο ΛΙΚ 0 στο ΛΙΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό, έτη 01 μήνες 03 ημέρες 24. 

Φώτος Κων/νος του Χρήστου, Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, με 
κατεχόμενο ΛΙΚ 6 στο ΛΙΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΛΙΚ αυτό, έτη 04 μήνες 02 ημέρες 09. 

Χανιαλάκης Εμμανουήλ του Λημητρίου, Εργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος, με κατεχόμενο ΛΙΚ 6 στο ΛΙΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΛΙΚ αυτό, έτη 01 μήνες 03 ημέρες 24. 

Χαραλαμπάκης Νικόλαος του Χαριλάου, Εργοδ. Ηλε¬ 
κτρολόγος, με κατεχόμενο ΛΙΚ 6 στο ΛΙΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό, έτη 00 μήνες 09 ημέρες 17. 

Χαραλαμπίδης Χρήστος του Χαραλάμπους, Εργοδ. Μηχ/’ 
γος, με κατεχόμενο ΛΙΚ 6 στο ΛΙΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΛΙΚ αυτό, έτη 03 μήνες 07 ημέρες 00. 

Χατζηεμμανουήλ Δημοσθένης του Στέλιου, Εργοδ. Ηλε¬ 
κτρολόγος, με κατεχόμενο ΛΙΚ 6 στο ΛΙΚ 4 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΛΙΚ αυτό, έτη 03 μήνες 09 ημέρες 08. 

Χατζής Ιωάννης του Σταύρου, Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
με κατεχόμενο ΛΙΚ 0 στο ΛΙΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΛΙΚ αυτό, έτη 01 μήνες 10 ημέρες 07. 

Χατζόγλου Γεώργιος του Νικολάου, Εργοδ. Δομικός, με 
κατεχόμενο ΛΙΚ 6 στο ΛΙΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΛΙΚ αυτό, έτη 02 μήνες 03 ημέρες 26. 

Χατζόπουλος Αθανάσιος του Τρύφωνα, Εργοδ. ΛΙηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΛΙΚ 6 στο ΛΙΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΛΙΚ αυτό, έτη 07 μήνες 08 ημέρες 13. 

Χρήστου Δημήτριος του Κων/νου, Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
υ.ε κατεχόμενο ΛΙΚ 6 στο ΛΙΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΛΙΚ αυτό, έτη 01 μήνες 01 ημέρες 06. 

Χίου Ιωάννης του Αναστασίου, Εργοδ. Ηλεκτρολόγος, 
με κατεχόμενο ΛΙΚ 0 στο ΛΙΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΛΙΚ αυτό, έτη 03 μήνες II ημέρες 2/. 

Χριστοδουλοπούλου .Βασιλική του Δημητρίου, Εργοδ. 
Σχεδιάστρια, με κατεχόμενο ΛΙΚ 6 στο ΛΙΚ 4 και πλεονά¬ 
ζοντα χρόνο στο ΛΙΚ αυτό, έτη 01 μήνες 03 ημέρες 21. 

Χριστόπουλος Ιωάννης του Χαρίλαου Εργοδ. Σχεδιαστής. 
'χζ κατεχόμενο ΛΙΚ 6 στο ΛΙΚ 4 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΛΙΚ αυτό έτη 01 μήνες 03 ημέρες 21. 


Χρυσός Μιχαήλ του Γεωργίου Εργοδ. ΙΙλ/γος με κα¬ 
τεχόμενο ΛΙΚ 6 στο ΜΚ I και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ 
αυτό έτη 01 μήνες 10 ημέρες 07 

Αλεξανδρίδης Ιωάννης του Αλες. Εργοδ. Ηλ/γος με 
κατεχόμενο ΛΙΚ 4 στο ΛΙΚ 5 και π?.εονάζοντα χρόνο στο 
ΛΙΚ αυτό έτη 00 μήνες ΟΙ) ημέρες 22 

Λνθιμίδης Λεωνίδας του Κων/νου Εργοδ. Μηχανολόγος 
αε κατεχόμενο ΛΙΚ 6 στο ΛΙΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΛΙΚ αυτό έτη 02 μήνες I I ημέρες 14. 

Αντωνίου Γεώργιος του Ιωάννη Εργοδ. Ηλεκτρολόγος 
με κατεχόμενο ΛΙΚ 4 στο ΛΙΚ 3 και πλεονάζοντα. χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 02 ημέρες 03 

Αντωνίου Στέφανος του Ευάγγελου Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΛΙΚ 6 στο ΛΙΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΛΙΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 29. 

Λποστολάκη Αικατερίνη του Χρίστου Εργοδ. Σχεδιάστρια 
με κατεχόμενο ΛΙΚ 6 στο ΛΙΚ 3 με πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΛΙΚ αυτό έτη 02 μήνες 04 ημέρες 28. 

Βαλτινού Μελπομένη του Νικολ. Εργοδ. Δομ. Έργων με 
κατεχόμενο ΛΙΚ 5 στο ΛΙΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΛΙΚ αυτό έτη 01 μήνες 10 ημέρες 13. 

Βανδώρος Νικόλαος του Ανδρέα Εργοδ. ΛΙηχ/γος με 
κατεχόμενο ΛΙΚ 6 στο ΛΙΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΛΙΚ αυτό έτη 02 μήνες 09 ημέρες 03 

Βασιλοπούλου Βασιλική του Βασιλείου Εργοδ. Δομικών 
Έργων με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΛΙΚ 3 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΛΙΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 24. 

Βάσσος Νικόλαος του Χρήστου Εργοδ. Σχεδιαστής με 
κατεχόμενο ΛΙΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 1 I ημέρες 05 

Βεζύρογλου Βενετία του Κων/νου Εργοδ. Σχεδιάστρια 
με κατεχόμενο ΛΙΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΛΙΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 29 

Βελλοπούλου Αλεξάνδρα του Φωτίου Εργ. Δομικ. Έργων 
με κατεχόμενο ΛΙΚ 5 στο ΛΙΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 08 ημέρες 23 

Βεριδάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου Εργοδ. ΛΙηχαν. 
με κατεχόμενο ΛΙΚ 6 στο ΛΙΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΛΙΚ αυτό έτη 00 μήνες 09 ημέρες 16 

Βλάχος Κων/νος του Δημητρίου Εργοδ. Λίηχανολόγος 
με κατεχόμενο ΛΙΚ 5 στο ΛΙΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΛΙΚ αυτό έτη 01 μήνες 10 ημέρες 05 

Βρισαγώτου - ΛΙπάστα Αφροδίτη του Ακίνδυνου Εργοδ. 
Σχεδιάστρια με κατεχόμενο ΛΙΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονά¬ 
ζοντα χρόνο στο ΛΙΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 28. 

Γαβρά-Ρόζου Αρχοντούλα του Γρηγορίου Εργοδ. Σχεδιάστ. 
με κατεχόμενο ΛΙΚ 5 στο ΛΙΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΛΙΚ αυτό έτη 01 μήνες 10 ημέρες 13. 

Γαβριηλίδης Αθανάσιος του Γρηγορίου Εργοδ. ΙΙλεκ/γος 
με κατεχόμενο ΛΙΚ 6 στο ΛΙΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΛΙΚ αυτό έτη 02 μήνες 10 ημέρες 07 

Γαρουφαλιάς Ιωάννης του Προκοπίου Εργοδ. Δομικός 
με κατεχόμενο ΛΙΚ 4 στο ΛΙΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΛΙΚ αυτό έτη 02 μήνες 04 ημέρες 24 

Γεωργακόπουλος Αναστάσιος του Σεραφείμ Εργοδ. ΛΙη- 
χανολόγος με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΛΙΚ 3 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΛΙΚ αυτό έτη 00 μήνες 05 ημέρες 14. 

Γεωργίου Χρήστος του Αθανασίου Εργοδηγός ΛΙηχ/γος με 
κατεχόμενο ΛΙΚ 6 στο ΛΙΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΛΙΚ αυτό έτη 02 μήνες 11 ημέρες 14 

Γιαννιού-Γκίνη Συρμ.ατένια του Μιχαήλ Εργοδηγός Σχε- 
διάστρια με κατεχόμενο ΛΙΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΛΙΚ αυτό έτη 1)2 μήνες 00 ημέρες 03 

Γιουβαρλά Παρασκευή του Κων/νου Εργοδ. Σχεδιάστρια 
με κατεχόμενο ΛΙΚ 4 στο ΛΙΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΛΙΚ αυτό έτη 02 μήνες 04 ημέρες 28. 

Γκατζόγια Αου'ίζα του Ιωάννη Εργοδ. Χημικός με κα¬ 
τεχόμενο ΛΙΚ 4 στο ΛΙΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΛΙΚ 
αυτό έτη 02 μήνες 04 ημέρες 24. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ) 


Γκατίδης Αθανάσιος του Χριστοφύλλη Εργοδ. Μηχ/γος 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και, πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 11 ημέρες 14. 

Γκιουζέλης Κων/νος του Δημητρίου Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 10 ημέρες 13. 

Γκούμας Σταύρος του Αναστασίου Εργοδ. ΙΙλεκ/γος, με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 06 ημέρες 10. 

Γομπάκη-Αξιωτίδου Αικατερίνη του Τωάννη Εργοδ. Δομ. 
Έργων με κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ3 και —λεονάζοντα χρό¬ 
νο στο ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 06 ημέρες 15 

Γούναρη Κωνσταντινιά του Αθανασίου Εργοδ. Δομικός με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 24. 

Γουργιώτης Ηλίας του Γεωργίου Εργοδ. Σχεδιαστής με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 04 ημέρες 28 

Γραβάνης Γεούργιος του Χριστόφορου Εργοδ. Ηλεκτρο¬ 
λόγος με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 10 ημέρες 07 

Δαλαμπίρας Ζήσης του Νικολάου Εργοδ. Ηλεκτρολόγος 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 10 ημέρες 07 

Δεβλιώτης Θωμάς του Κων/νου Εργοδ. Ηλεκτρολόγος 
με κατεχόμενο ΜΚ 5 στο Μ Κ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 02 ημέρες 04 

Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος του Γεωργίου Εργ. Μη/./ 
γος με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 09 ημέρες 17 

Δήμος Ιωάννης του Γεωργίου Εργοδ. Ηλεκτρολόγος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 01 ημέρες 26 

Ευθυμιοπούλου Μαρία του Ευθυμίου Εργοδ. Χημικός με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 09 ημέρες 23 

Ευσταθίου Ευάγγελος του Αρχοντή Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 09 ημέρες 17 

Ζαπουνίδης Χαράλαμπος του Θεοδώρου Εργοδ. Ηλ/γος 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 05 ημέρες 13 

Ζαχοπούλου Γεωργία του Βασιλείου Εργοδ. Σχεδιάστρια 
με κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 08 ημέρες 23. 

Ζερβός Δημήτριος του Μιχαήλ Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
Μ Κ αυτό έτη 01 μήνες 09 ημέρες 17 

Ζιάμπας Αργύριος του Αθανασίου Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 10 ημέρες 05 

Ζωγραφίδης Αεωνίδας του Ανδρέα Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 01 ημέρες 17. 

ΙΙλιακόπουλος Βασίλειος του Κων/νου Εργοδ. Μηχ/γος 
υε κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χοόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 09 ημέρες 03 

Θεοδοσόπουλος Ιωάννης του Θωμά Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόυ.ενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 01 ημέρες 07 

Καζατζίδου Μιχαλακίδου Αναστασία του Γεωρ. Εργ. Δομι¬ 
κός με κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 24. 

Κακούλης Αθανάσιος του Νικολάου Εργοδ. Δομικός με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 05 ημέρες 15. 

Κάλλος Ιωάννης του Ευαγγέλου Εργοδ. Μηχανολόγος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 10 ημέρες 07 


Καλούτσας Γεώργιος του Δημητρίρυ Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόιιενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 1 1 ημέρες 05. 

Καπέτης Α,ντώνιος του Διονυσίου Εργοδ. Ηλεκτρ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 28 

Καραβέλας Δημήτριος του Εμμαν. Εργοδηγός Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεενάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 09 ημέρες 17 

Καραγιαννίδης Αλέξανδρος του Ιωάν. Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
Μ Κ αυτό έτη 00 μήνες 03 ημέρες 12. 

Καραγιαννοπούλου Ελένη του Χαραλ. Εργοδ. Δομ. Έργων 
με κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 00 ημ,έρες 03. 

Καραγιώργος Στέφανος του Γεο^ργ. Εργοδ. ΙΙλ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΙν αυτό έτη 02 μήνες 11 ημέρες 05 

Καραδήμας Αλέξανδρος του Γεωργ. Εργοδ. Ηλεκτρολό¬ 
γος με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 10 ημέρες 07 

Καραζαφείρης Δημήτριος του Εμμαν. Εργοδηγός Ηλεκτρο¬ 
λόγος με κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 03 ημέρες 12 

Καράλης Δήμος του Ιωάννη Εργοδ. Μηχανολόγος με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 04 ημέρες 29 

Καραμπάση Ευαγγελία του Δημητρ. Εργοδ. Χημ. με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 24 

Κατζάκης Μηνάς του Κων/νου Εργοδ. Μηχανολόγος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χ^όνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 09 ημέρες 03 

Κατσαμάκη Μαρία του Νικολάου Εργοδ. Σχεδιαστής με 
κατεχόα,ενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΙν αυτό έτη 01 μήνες 08 ημέρες 23. 

Κατσάπης Ζαχαρίας του Βασιλείου Εργοδ. Ηλεκτρολόγος 
με κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 09 ημέρες 17 

Κατσούδα Φρειδερίκη του Γεωργίου Εργοδ. Χημικός με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 28 

Καφεστίδου Μαριάνθη του Αναγνώστη Εργοδ. Σχεδιάστρια 
αε κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 28 

Κερέμης Νικόλαος του Δήμου Εργοδ. Μηχανολόγος με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 09 ημέρες 17 

Κλαδούρη-Δημητρακούλη Ευαγγελία του Γεωργ. Εργοδ. 
Σχεδιάστρια με κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονά¬ 
ζοντα χρόνο στο ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 28 
Κλαμπανά - Αναγνοστοπούλου Δήμητρα του Χρήστου 
Εργ. Σχεδιάστρια με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και 
πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 07 ημέρες 
06 

Κοκαράκης Νέαρχος του Ιωάννη Εργοδ. Ηλεκτρολόγος 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 09 ημέρες 08 

Κοκονάς Ελευθέριος του Ευάγ. Εργοδ. Ηλεκτρολόγος με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 11 ημέρες 05 

Κονίδη Αγλαΐα του Νικολάου Εργοδηγός Δομικός με κα¬ 
τεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 07 

Κουζέλης Χαράλαμπος του Ιωάννη Εργοδηγός Δομικ,ός 
με κατεχόμενο ΜΙν 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 11 ημέρες 05 

Κουκουβίνου Κερασιά του Ιωάννη Εργοδ. Δομικός με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 08 ημέρες 23 
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Κουλτούκης Αριστοτέλης του Ανέστη Εργοδ. Ηλεκ/γος 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 09 ημέρες 03 

Κουνάδης Σπύρος του Αθανασίου Εργοδηγός Δομικός με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 10 ημέρες 13 

Κουτράκης Δημήτριος του Κων/νου Εργοδ. Ηλεκ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 03 ημέρες 12 

Κούττης Θεόδωρος του Στεφάνου Εργοδ. Ηλεκτρολόγος 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 09 ημέρες 03 

Κυπριώτης Λεωνίδας του Γεωργίου Εργοδ. Μηχ/γος 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 03 ημέρες 07 

Κυριαζίδης Βασίλειος του Ιωάννη Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 10 ημέρες 07 

Κυτάγιας Ιωάννης του Χρήστου Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 10 ημέρες 07 

Κωνσταντά Αντιγόνη του Σπυριδ. Εργοδ. Δομικός με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 24 

Κωνσταντοπούλου Φωτεινή του Κων. Εργοδ. Σχεδιάστρια 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 04 ημέρες 28 

Λαζάρου Άννα του ΙΙλία Εργοδηγός Χημικός με κατεχό¬ 
μενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ αυτό 
έτη 00 μήνες 04 ημέρες 24 

Αασηθιωτάκη Άννα του Μιχαήλ Εργοδ. Σχεδιάστρια με 
Λκτεχόμίνο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και με πλεονάζοντα χρόνο 
ττο ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 1 1 ημέρες 7. 

Μαγνήσαλης Δημήτριος του Κων/νου Εργοδ. Μηχανολόγος 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 11 ημέρες 20. 

Μαζαράκης Χαράλαμπος του Κων. Εργοδηγός Μηχ/γος 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 08 ημέρες 23 

Μαμαλάκη Ευαγγελία του Σταύρου Εργοδ. Χημικός με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 24. 

Μάνδυλας Γεοόργιος του Σπυριδ. Εργοδηγός Μηχανολόγος 
με κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 10 ημέρες 13 

Μαντζιούτας Κων/νος του Γεωργίου Εργοδηγός Ηλ/γος 
με κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 02 ημέρες 03 

Μαρκάκης Κουν/νος του Στυλιανού Εργοδ. Ηλ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 06 ημέρες 18 

Μαυρουδή Γεωργία του Στεργίου Εργοδ. Σχεδιάστρια με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 28 

Μαυρουδή Ευαγγελία του Στεργίου Εργ. Σχεδιάστρια με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 28 

Μαφρέδας Ηρακλής του Νικολ. Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 10 ημέρες 05 

Μελέγκος Ιωάννης του Αχιλλέα Εργοδ. Ηλεκτρολόγος 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 10 ημέρες 07 

Μελέτη Στυλιανή του Αργυρίου Εργοδηγός Σχεδιάστρια 
με κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 08 ημέρες 12 

Μελισσουργάκη Μαριάνϋη του Ιωάννη Εργοδ. Σχεδιάστρια 
με κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
ττο ΜΚ χ^τό έτη I μήνες 8 ημέρες 23. 

Μενεγάκη Λαμπρινή του Μιχαήλ Εργοδ. Δομικός με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 10 ημέρες 13 


Μόρφη Μαρία του Σπυριδ., Εργοδ. Ηλεκτρολόγος με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 09 ημέρες 08 

Μπαλοδήμα Μαρία ρου Γεωργ., Εργοδ. Δομικός με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 04 ημέρες 28 

Μπασιά Νίκη του Θωμά Εργοδηγός Σχεδιάστρια με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 07 ημέρες 15 

Μπελεκούκια Σπυριδούλα του Ιο^άννη Εργ. Σχεδιάστρια 
με κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ηαέρες 28 
Μπεν ιάτογλου Κυριάκος του Χρύσανθου Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χοόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 10 ημέρες 07 

Μπόνος Μιχαήλ του ΕλευΟ. Εργοδηγός Ηλεκτρολόγος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 11 ημέρες 22 

Μπουζούλας Κων/νος του Παναγ., Εργοδ. Μηχανολ. με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 10 ημέρες 07 

Μπούρη Δήμητρα του Αντωνίου Εργ. Δομικών Έργο,ιν με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 05 μήνες 10 ημέρες 13 

Μπραλή Ελένη του Δημητρ. Εργ. Σχεδιάστρια με κα¬ 
τεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 10 ημέρες 13 

Μυλωνάκη Ευαγγελία του Εμμαν., Εργοδ. Σχεδιάστρια 
με κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 07 ημέρες 15 

Νταϊροπούλου Παναγιώτα του Ανδρ., Εργ. Δομικός με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 11 ημέρες 22 

Ξειδάκης Κων/νος του Στυλιανού Εργ. Ηλεκτρολόγος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 11 ημέρες 05 

Ξενάκης Πέτρος του Ιωάννη Εργοδ., Ηλεκτρολόγος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 10 ημέρες 07 

Ξηροφώτος Θωμάς του Δημητρ., Εργ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 11 ημέρες 05 

Οικονόμου Χρήστος του Αντωνίου Εργ. Δομ. Έργων με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 24 

Παλιούρας Κων/νος του Παναγιώτη Εργ. Ηλεκτρολόγος 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 10 ημέρες 07 

Πάνου Σπυρίδωνας του Αντωνίου Εργοδ. Ηλ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 11 ημέρες 05 

Πανταγάκη Αικατερίνη του Ιωάννη Εργ. Σχεδιάστρια με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 05 ημέρες 22 

Παπαδάκος Σωτήριος του Θωμά Εργοδ. Ηλεκτρ. με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 10 ημέρες 05 

Παπαδοπούλου Αικατερίνη του Αναστασίου Εργοδ. Σχε- 
διάστρια με κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό έτη 05 μήνες 07 ημέρες 15 

Παπαδοπούλου - Κιούση Νίκη του Γεωργίου Εργ. Σχε- 
διάστρια με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 11 ημέρες 05 

Παπαΐωάννου Νικόλαος του Ιωάννη Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 11 ημέρες 05 

Παπαχρήστος Δημήτριος του Γεωργ., Εργ. Δομ. Έργων 
με κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 10 ημέρες 13 
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Παρούση Αγγελική του Θεοδώρου Εργ. Σχεδιάστρια με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 05 ημέρες 12 

Παύλου Μαρία του Ιωάννη Εργ. Σχεδιάστρια με κα¬ 
τεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 04 ημέρες 28 

Πεπελίδης Σταύρος του Νικολάου Εργοδ. Ηλεκτρ. με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 07 ημέρες 15 

Πεταλάς Κων/νος του Ανδρέα Εργ., Ηλεκτρολόγος με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 07 ημέρες 15 

Πολυχρονάκη - Σπανουδάκη Αικατερίνη του Στυλιανού 
Εργ. Δομ. Έργων με κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και 
πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 
28 

Πομώνης Ιωάννης του Διονυσίου Εργ. Ηλεκτρολόγος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 28 

Πρέζας Μιχαήλ του Περικλή Εργοδ. Ηλεκτρολόγος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 09 ημέρες 03 

ΙΙρομπονάς Ιάκωβος του Γεωργίου Εργ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 09 ημέρες 17 

Ρακιτζής Φώτιος του Πασχάλη Εργοδ. Δομικός με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 01 ημέρες 23 

Ράπτη Σπυριδούλα του Δημητρίου Εργοδ. Σχεδιάστρια με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 04 ημέρες 28 

Ρεκακόβα Γιαννούλα του Επαμειν. Εργοδ. Σχεδιάστρια 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 04 ημέρες 28 

Ρόζος Κυριάκος του Αθανασίου Εργοδ. Σχεδιαστής με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 10 ημέρες 13 

Σακελλαρίδης Νικόλαος του Κων/νου Εργοδ. Μηχανολόγος 
με κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 04 ημέρες 18 

Σακελλαρίδου Αυρηλία του Βασιλ., Εργοδ. Σχεδιάστρια 
με κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 07 ημέρες 15 
Σαρηβασίλης Δημήτριος του Συμεών Εργοδ. Σχεδιαστής με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 07 

Σβυρινάκης Γεώργιος του Μιχαήλ Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 28 

Σιάσος Χρήστος του Γεράσιμου Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 09 ημέρες 17 

Σιδεράκης Άγγελος του Αλέξανδρου Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 09 ημέρες 03 
Σιούγκαρη Ελένη του Ιωάννη Εργοδ. Χημικός με κα¬ 
τεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 09 ημέρες 03 

Σιψάς Δημήτριος του Θεοδώρου Εργοδ. Ηλεκτρολόγος με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 11 ημέρες 00 

Σαυλάκης Ιωάννης του Αθανασίου Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 07 ημέρες 06 

Σουσώνη Βασιλική του Ιωάννη Εργοδ. Δομικός με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 24 


Σταματοπούλου Κατίνα του Βασιλείου Εργοδ. Σχεδιάστ. με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 10 ημέρες 13 

Στεργίου Θωμάς του Κων/νου Εργοδηγός Ηλεκτρολόγος με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 08 ημέρες 14 

Σύρμου Τσιτσιμελή Ευσεβία του Γεωργίου Εργοδ. Σχε- 
διάστρια με κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα 
χρόνο στο ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 11 ημέρες 13 

Ταντανόζης Παναγιώτης του Νικολάου Εργοδ. Μηχανολό¬ 
γος με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 03 ημέρες 12 

Τελλίδης Χρήστος του Παύλου Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 04 ημέρες 28 

Τεπελόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 10 ημέρες 13 

Τζούμας Μιχαήλ του Γεωργίου Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 07 ημέρες 18 

Τικφέσης Κων/νος τ.υ Συμεών Εργοδ. Χημικός με κα¬ 
τεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 08 ημέρες 16 

Τριανταφυλλίδης Γρηγόριος του Λρχοντή Εργ. Μηχ/γος 
με κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 09 ημέρες 03 

Τρίχα Μαρία του Αντωνίου Εργοδ. Σχεδιάστρια με κα¬ 
τεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 28 

Τρυποσκούφης Ηλίας του Γεωργίου Εργοδ. Ηλ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 11 ημέρες 05 

Τσαγκά Αργυρώ του Στεφάνου Εργ. Δομικών Έργων με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 05 μήνες 00 ημέρες 15 

Τσαγκαράκη Ευαγγελία του Σπυρ. Εργ. Δομ. Έργων με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 24 

Τσανίδης Πασχάλης του Δημητρίου Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 σσο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 10 ημέρες 07 

Τσάφου-Γκότση Κυριακή του Εμμανουήλ Εργ. Χημικός με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 24 

Τσιαούσης Γεώργιος του Ιωσήφ Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 06 ημέρες 27 

Τσικνάκης Ματθαίος του Αντωνίου Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 10 ημέρες 07 

Φαρμάκης Αθανάσιος του Στεφάνου Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΙν 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 10 ημέρες 13 

Φασουλάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ Εργοδ. Ηλεκ/γος 
με κατεχόμενο ΜΚ 5 στο Μ.Κ. 3 και πλεονάζοντα χρόνιο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 04 ημέρες 29 

Φλωράδη Μαρίνα του Γεωργίου Εργοδ. Σχεδιάστρια με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 04 ημέρες 28 

Φλώρος Ιωάννης του Γεωργίου Εργοδ. Σχεδιαστής με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 04 ημέρες 28 

Φλώρου Σαράφη Ελευθερία του Βασιλ., Εργ. Χημικός 
με κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο 
στο ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 04 ημέρες 28 
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Χαβελές Γεώργιος του Αθανασίου Εργ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 06 ημέρες 19 

Χαντζής Πέτρος του Θεοδώρου Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 04 ημέρες 29 

Χαραλάμπους Λο'ίζος του Χαραλ., Εργ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 07 ημέρες 07 

Χαραμαντάς Νικόλαος του Κων/νου Εργ. ΓΙλεκ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 02 μήνες 11 ημέρες 05 

Χαρίλας Βασίλειος του Τριαντάφ. Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 3 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 10 ημέρες 05 

Αναστασιάδης Σπόρος του Παναγ., Εργοδ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 2 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 08 ημέρες 13 

Κανιώρη Σοφία του Αποστόλου Εργ. Δομικών με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 2 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 06 ημέρες 23. 


Λειβαδιώτης Δημήτριος του Σπυρ. Εργ. Μηχ/γος με 
κατεχόμενο ΜΚ 5 στο ΜΚ 2 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 06 ημέρες 10 

Μωραΐτης Παύλος του Χρήστου, Εργ. Μηχ/γος με κα¬ 
τεχόμενο ΜΚ 6 στο ΜΚ 2 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 06 ημέρες 04 

ΓΙήττας Ευάγγελος του Παναγιώτη Εργ. Χημικός με 
κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 2 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 00 μήνες 05 ημέρες 13 

Σιάμος Σ τρατής του Ιωάννη Εργ. Ηλεκτρ/γος με κα¬ 
τεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 2 και πλεονάζοντα χρόνο στο ΜΚ 
αυτό έτη 01 μήνες 02 ημέρες 03 

Σφακιανάκης Νικόλαος του Δημ. Εργ. Ηλεκτρολόγος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 2 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 02 ημέρες 03 

Χαντζάρας Χριστόφορος του Ευαγγέλου Εργ. Μηχ/γος, 
με κατεχόμενο ΜΚ 4 στο ΜΚ 2 και πλεονάζοντα χρόνο στο 
ΜΚ αυτό έτη 01 μήνες 02 ημέρες 03 
(Λριθμ. Βεβ. ΤΕΕ του ΤΠΕΠΘ 1685/7.2.1984) 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΠΟΧΤΟΛΟΧ ΚΛΚΛΑΜΑΝΗΧ 
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